127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 localhost.localdomain
0.0.0.0 local
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
::1 ip6-localhost
::1 ip6-loopback
fe80::1%lo0 localhost
ff00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
0.0.0.0 0.0.0.0 

0.0.0.1 down.qq.com
0.0.0.1 dlied1.qq.com
0.0.0.1 dlied2.qq.com
0.0.0.1 dlied3.qq.com
0.0.0.1 dlied4.qq.com
0.0.0.1 dlied5.qq.com
0.0.0.1 dlied6.qq.com
0.0.0.1 appsupport.qq.com
0.0.0.1 commdata.v.qq.com
0.0.0.1 oth.eve.mdt.qq.com
0.0.0.1 android.bugly.qq.com
0.0.0.1 down.qq.com
0.0.0.1 banpickmap.codm.garena.co.id
0.0.0.1 hao.qq.com
0.0.0.1 ied-tqos-tgp.qq.com
0.0.0.1 appimg2.qq.com
0.0.0.1 codm.garena.co.id
0.0.0.1 www.callofduty.com
0.0.0.1 uat.callofduty.com
0.0.0.1 community.callofduty.com
0.0.0.1 cloudctrl.codm.activision.com
0.0.0.1 codm.garena.com
0.0.0.1 speed.codm.garena.com